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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-251-1, REV. E 


0 
*C206IR-251-1, REV. E 
EQUIP. INST'N 
1 
KIT 


1 
7" CRT SCREEN 
INFRAMETRICS MONITOR (P/N 13285201) 
1 
EA 


2 
AN4-6A 
BOLT 
2 
EA 


3 
AN4-7A 
BOLT 
1 
EA 


4 
AN970-4 
WASHER 
1 
EA 


5 
C182IR-2510-1 
SWIVEL SUPPORT ASSEMBLY 
1 
EA 


6 
CAM15-611-2 
SPACER 
2 
EA 


7 
ES00140-3 
EXTRUSION 
22 
IN 


8 
IR-2000-1 
BUTTON 
4 
EA 


9 
MS20426AD3-3 
RIVET 
4 
EA 


10 
MS21042L4 
NUT 
1 
EA 


11 
MS21059L4 
PLATE NUT 
2 
EA 


12 
MS35206-247 
SCREW 
4 
EA 


13 
MS35333-38 
STAR WASHER 
4 
EA 


14 
NAS1149DN816J 
WASHER 
4 
EA 


15 
NAS1149F0432P 
WASHER 
1 
EA 


16 
NAS1149F0463P 
WASHER 
2 
EA 
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*C206IR-251-2, REV. E 


0 
*C206IR-251-2, REV. E 
EQUIPMENT INST'N 
1 
KIT 


8 
IR-2000-1 
BUTTON 
4 
EA. 


12 
MS35206-247 
SCREW 
4 
EA. 


13 
MS35333-38 
STAR WASHER 
4 
EA. 


14 
NAS1149DN816J 
WASHER 
4 
EA. 
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